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  فتاوى الدروس - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

  [1396 -3022] هل يعد الحلق للمحرم بمكينة الحلق الكهربائية مجزئة، أم لا بد من الموسى؟ - صالح الفوزان

  صالح الفوزان


  
  احسن الله اليكم فضيلة الشيخ وهذا سائل يقول هل يعتبر الحلق بجهاز كهربي؟ ها؟ هل يعد الحلق بجهاز كهربي لو اخذ صفرا او لابد من الموسى لا ما هو بلابد من الموسى المكينة
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      00:00:00
    
  



  تقوم مقام الموس نعم فان كان يعني نمرة صفر هذا حلق ان كان اكثر نمرة اثنين ثلاثة هذا يعتبر تقصير نعم
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